TEFAN WISNIEWSKI 


urzędnik c. k. Powiatowej Dyrekcyi Skarbu, 


przeżywszy lat 40, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł w Krakowie 


dnia 7 Lutego 1893 roku. 


W smutku pogrążona małżonka wraz z pozostałą córeczką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze Zamku; Nr 3, we Czwartek dnia 9 b. m. 
o godzinie 5 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


ukarni „Czasu* w Krakowie. 


